KAMILLA z RUSSOCKICH 
ZELENSKA 


urodzona w dniu 25 Marca 1814 г., 


po dtugiéj 1 doleglin&j chorobie, opatrzona 55. Sakramentami, 
oddata ducha Bogu dnia 8 Listopada 1881 r. o godzinie g 


wieczór w Grodkowicach. 


2,24 92,e 
US 


сү 


5(оѕијас sig do woli sp. Zmarléj, wyprowadzenie zwtok nastgpi z Grodkowic 
do Bochni we Czwartek dnia 10 Listopada w poludnie, a Nabozenstwo 
i pogrzeb odbedzie sig w Pigtek dnia 11 b. m. w Bochni o godzinie 10 
przed poludniem, na ktöre pozostali Synowie, Krewnych, Przyjaciét 


i рободпа Publicznosé zapraszaja. 


